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СПЕЦИФЙКАЦИЯ ОБОРУДОВАНЙЯ 
Ч А С Т Ь І 

ТЕХНОЛОГЙЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 


Разработан ЕЩЙЙЗП учебннх зданий 

Главннй инженер 

/начальник технологичєокого 
/ ОТДела 





А,К.Ляхошч 

Г,А*Малншева 


Утвержден Госгралданстроем 
Приказ № 293 от 1*11,82 г* 
Проект введен в действие 
ЦНИЙЗП учебннх зданий 
Приказ $35 от 23. ОА. 85 г. 



ПЕРЕЧНО) СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНШ 


ПЕРЕЧНО) ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА 


Обозначение 

Наименование 

Примечание 

Обозначение 

Наименование 

Примечание 

- ТХЛо‘С0 

Технологій производства 

стр* 

І 

Основно® варіант 


- ТҐ.2ЇС0 

Техналогия производства 

стр? 

2 

Вариант с расположением 


- хс.со 

Холодоскабжение 

стр; 


хозяйственно-бнтовнх 
помещений в подвале 








Наименоваиие и шническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготояитель (для импортного оборудования* страна, фирма) 


2 


Доска меловая настенная 

секционная _ 

3000x120x1500 


Стул ученический 
430x400x780 


Отол ученический двухмеотннй 
1200x500x600 


Стол ученический двухместннй 
1200x500x560 


Стол ученический двухместннй 
1200x500x720 


Единица. 
измерения 


Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до- ^ 
йме- 

кумента и номер НОад _ 
опросного листа 


0Р-І4-668 шт 796 



пгг І 796 


Код заводе - 

Код 

Цена 



единнцьі 

изготовм- 

оборудования. 

оборудо- 

теля 

материала 

вання, 

тмс. руб. 


966320 


5622І4І002 






5622І4І002 


0Р-0І-І97”Б П шт 796 


5622І4І002 


в дам 


шт 1796 


5622І4І002 



224-1-434.85 


ццдаїд І 


СЖЦИФИКАЦШ 

ОБОЇУДОШШ 




- ТХ.І.СО 


цниизп 

учебннх вданий 





































































Наименомние и техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 


Стол преподавателя 
1200x600x750 


Стул ученичесішй 
430x400x550 


Стул ученичесний 
430x400x605 


Стул ученический 
430x400x680 


Стул полужеский 
420x400x850 


Стол ученический 
1200x500x780 






























































Типовой проект 224-1-434 ^85 Альбом У чиї 



Наименование н техническая характеристика оборудования и материалое. 



Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма) 


2 


Стол дая кабинета химии 
1250x6002660/760 


Стол для кабинета физики 
и биологии 
1250x600x660/780 


Стол демон стравдгоннш для 
кабинета химии 
3250x830x900/740_ 


Стол демонетрадионньги для 
кабинета физики 
2400x950x900 


Табурет рабочий поворотний 






























































Типовой проект 224-1-434 Л35 Альбом У ч.і 


Пози- 

ция 

Наименование и техническая характеристика оборудования и матермалов, 

Завод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 

1 

2 

17 * 

Стол ученический двухместннй 


1200x500x540 





18 

Столик инструментальннй 


778x490x840 





19 

Стол палатний 


850x630x740 





20 х 

Машина швейная ручная 





21 

Сервант 


1340x450x723 



вн 



Кипятильник дезинфекционннй 

II 

злектрический 

ІРРР 

343x176x128 

II 

1,5 квт, І ф, 220 в 

МІ 



б 


А 


Тип, марка 

оборудования. 

Обоз наче ниє до¬ 
кумента и номер 

опросного листа 

Единица 

измерения 

Код заводе - 

наготови¬ 
те ля 

Код 

оборудования, 

материала 

Цена 

единицм 

оборудо¬ 
вания , 

тмс. руб. 

Коли- 

чест- 

во 

Масса 

одиниць* 

оборудо¬ 

вания, 

кг 

На- 

име- 

нова- 

ниє 

Код 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 









0Р-0І-І97"А" 

ШТ 



5622І4І002 




























си-з 

шт 



9452161018 


І 


























0Н-7-30І/3 


796 


945200 


І 



|Ш 






!! 


' 





[ 

2М-34 


796 


5І57ІІ 


І 

і 

























Арт 7003/2 


796 


561572 


І 










































3-34-200 

шт 

796 




І 

3,4 










Привязан 


| Листі 


224-1-434.85 


ТХДїСО 


4 























































ТИПОВОЇ проект ИЙ-1-434*'В0 альтом ОГ 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 
Завод-изготовитель (для имлортного оборудования- страна, фирма) 


ция 

Зааод-изготовитель (для имлортного оборудования- страна, фирма) 

1 

2 



23 

Шкаф медицинский даухстворчатнй 


827x447x1610 





24 

Шкаф двухьярусннй со скамьей для 


переодевания 


600х(300+360)х2100 





25 

Ширма медвдинская 


200x1600 





26 

Кушетка смотровая 


1850x500x600 



. 


27 

Ростомер 


530x300x2150 






28 


Весн медицшские 
500x515x1300 


, Единнца 

Тип, марка измерения 

оборудования. —-- 

Обозначение до- 

име- 

кумента и номер нова- 
опросного листа нив 


З 


шт 796 





Цена 

Код заводе - 

Код 

единицьі 

нзготови- 

оборудования. 

оборудо¬ 
вания , 

теля 

материала 

тьіс. руб. 



Масса 
•диницьі 
обор удо¬ 
вами)). 




04-14-709 шт 



9452120002 




0Н-7-30І/І2 шт 



ТУ-795-47 




9441240009 



ГП-І50МГ шт 


Прияязан 


427434002 


І 30.-0 



224*1-434 і85 - ТХ.ІіСО 




































































Типовой проект 224-1-434Ї85 Альбом У ч.і 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов* 
Заяод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 


ция 

Зааод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 

1 

2 



шш 

Шкаф-перегородка для 


лаборатории химиєй 


4350x640x2700 


3,0 квт, 220/380 в 





о 

Шкаф сушильний 


395x470x600 


0,5 квт* І ф, 220 в 




> 


Шкаф сушильний для пленок 


600x600x2250 


1,2 квт; І ф, 220 в 





32 

Шкаф для учебно-наглядннх 

ни 

пособий 

щ 

1162x350x1840 



шшш 



Шкаф лабораторний для ігриборов 

| 

1500x500x2500 

























































Наименоаание и технмческая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-мзготовитель (для ^імпортного оборудоеания - страна, фирма) 


2 


Шкаф книжний 

1000x350x1800 



І^умба для инетрумента 

450x500x1650 



Сейф 

450x650x1480 

і 


Стол лабораторний физический 

1200x750x600 



Верстак столярний 

1250x575x780 



Верстак столярний 


1250x575x780 

























































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 


О 

ю 


а 


З 

сЗ 

счг 


і 


зК 


В 


ция 

Завод-изготовитель (для импортного обору домни я - страна, фирма) 

ї 

2 

40 . 

Верстак сле сарньїй 


962x670x1300 





41 

Трельяж 





42 

Стол-мойка на 2 отделения 


1200x650x900 





43 

Шкаф каталожний на 49 ящиков 


1170x517x1014 



Стеллаж универеальний 
одностороннім_ 


920x240x2100 


45 1 Стеллаж универеальннй 


і 


двухсторонний 

1020x496x1992 






10 



Тил, марка 
обору дования. 
Обозначение до¬ 
кумента и номер 
опросного листа 



тьіс. руб. 


































































Типовой проект 224-1-434185 Альбом У ч.і 


Пози- 

На имено ванне и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Тип, марка 

оборудования. 

ция 

Завод-изготовитель (для импортиого оборудования - страна, фирма) 

Обозначение до¬ 



кумента и номер 



опросного листа 


Единица 

измерения 


Масса 
одиниць* 
об орудо- 



























































Наименование и техническая характеристика оборудоаания и материалов. 


Завод-изготовнтель (для импортного обор удовами я - страна, фирма) 


2 


Комплект мебели для обеденного 

зала стол 850x850x60 

стул 420x400x830 



Стол гладильний 

1500x500x900 




Злектрошшта бнтовая 

526x500x850 

5,0 квт; І ф, 220 в 



Холодильник "ЗИЙ" 

590x695x1410 

0,15 квт, 220 в, І ф 



Манекен 








































































Наименование н техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (для импортного обору дования - страна, фирма) 


2 


Машина швейная "Подольск" 

500x250x300 __ 

І ф, 220 в 


Зпипроектор _ 

0,5 квт, І ф,- 220 в 


Еабина нримерочная 
1300x1200x1950 


Шкаф для реактивов 
1160x500x2000 


Магнитофон _ 

605x460x285 

0,3 квт, 220 в, І ф 































































Тшіовой проект 224-І-434Ї85 Альбом У ч,І 


Пози- 


Маименование и техническая характеристика оборудовання и материалов, 
Завод-изготовитель (для имлортного оборудовання - страна, фмрма) 


ция 

Завод-изготовитель (для имлортного оборудовання - страна, фмрма) 

1 

2 

62 . 

Рояль 


2000x1500x1500 





63 

Стол для аквариума 


722x380x522 





64 

Печь муфельная 


625x700x480 


3,0 квт, 220 в, І ф 


і 



65 

Станок настольно-сверлильннй 


370x770x820 


0,6 квт, 3 ф, 220/380 



ІЕМ 


66 

Станок токарно-винторезніш по 

нн 

металлу 


1100x470x1020 


0,6 квт, 3 ф, 380/220 в 

| І 


І 























































Типовой цроект 224-І-434Ї85 Альбом У ч.х 


Пози- 


Наимеиование и техническая характеристика оборудования и матерналов, 
Завод-нзготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма) 


цим 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма) 

1 

2 

шш 

Станок токарний по дереву 


настольннй 


1250x570x475 


0,4 квт 3 $ 





68 

Станок фуговально-шльннй 


840x500x460 


1,0 квт, 3 ф, 380/220 в 





ШШ 

Злектроточшюн наждачное 


400x340x340 


0,27 квт, 3 ф, 380/220 в 






Плита разметочная 

ШШЩ 

пшифовальная 

вя 

400x400 

II 


II 


71 

Станок настольннй горизонтально- 

1 1 

фрезерний 

II 

765x575x700 0,6 квт, 3 Ф * 


























































Наименование и техническая характеристика оборудования и матермалов, 
Зааод-изготовмтель (для имлортного оберу домни я - страна, фирма) 


2 


Стол письменний однотумбовий 
1100x600x730 


Зеркало - 8 м 


Стол письменний двухтумбовнй 
1500x750x730 


Машина швейная 

0,27 квт, 220 в, І $ 


Секция-стол со встроенной 
моечной ванной 
1470x840x1630 


Зкран 

2,6х1^9 

2600x1900 






























































Наименование и тахническая характеристика оборудования и матерналов. 
Завод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фмрма) 


2 

Кіноустановка дередвижная 
узкопленочная 

1000x240x850 _ ■ 

0,6 квт, І ф, 220 в_ 


Кольца баскетбольнне и щити 


Стойка волейбольная 


Щит тренировочннй 
баскетбольний 


Конь гимнастический 


Перекладина універсальная 
гимнастическая 


Брусья гимнастические 


Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до- Н ®" 
имв- 

кумента и номер нова- 
опросного листа иие 


З 


Единица 

измерения 


Код заводе - 
и зготов и- 

теля 


Код 

оборудоаания, 

материала 


Цена 

Коли- 

едиммцьі 

оборудо- чвст- 


Масса 
Одиниць* 
обору до- 





шт 796 



ТУТ5ІІ-57/І шт 796 




4464178000 


96І5ІІ 
961514 




9616920058 

! 


4 


і 

_ 






96ІІ25 



2 














961128 



шт І 796 


961122 



224-1-434гв5 


- ТХ.І.С0 




























































Типової проект 224-І»434^85 Альбом У чЛ 


Пози- Наймемо заниє и техническая характеристика оборудоаания и материалов 

Чия Завод-иаготовителі» (для импортного оборудования - страна, фирма) 


оборудования. 




































































Тидовой проект 224-1-434,85 Альбом У 4 • 1 




























































Типовой проект 224-1-434.85 Альбом У чЛ 























































Типовой проект 224-1-434ЇВ5 Альбом У ч* 1 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-мзготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


ция 


1 

2 

104 . 

Диван 


1800x600x400 






Шкаф металлическнй 


1000x500x2100 



| 



Стеллаж стационарннй производственннй 

1 1 

1050x840x2000 




- 


Вешалка капольная металлическая на 32 крючка 


1800x500x1800 






Комплект влектрооборудования для 


кабинета химии 

1 

2 квт, 220 в 

1 





Скамья гимнастйческая 

1 

1000x300x300 

1 



оборудования. 
Обозначение до- 


Единнца 

измерения 





























































Типовой проект 224-1-434*85 Альбом У 


Пози- 


Наименование и техннческая характеристика оборудования и матерналов 
Завод-изготовитель (для імпортного оборудования - страна, фирма) 


ция 


і 

2 



ПО 

Пианино 


1500x750x1500 





111 

Вешалка напольная металлическая 


на 32 крючка 


500x1800x1800 





112 

Вешалка' шстенная на 5 крючков 


1000x300x300 






Стеллаж деревинний 


1500x500x1750 



\ЩЖ 


114 

Комплект злектрооборудованш для 


кабинета физики 

ИШІ 

500x358x180 

1 

І* 4 ква; І ф, 220 в 



| 



































































Типовой проект 224-1-434Ш5 Альбом У ч.І 



















































Типовой проект 224-І-434185_Альбом У ч.І 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов, 
Завод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 


ция 

Завод-изготовитель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 

1 

2 

120 

Кресло фиотелескопическое зубоврачебное 


1670/1820x610x1860/1700 





вя 

Стол для стоматолога 


600x450x850 





шт 

Ш.каф внтязшой зубоврачебннй 


1360x700x2620 


5*0 квт, 3 Ф 





ШШ 

Доска классная 


2000x108x1120 





124 

Шкафной блок с 2-мя откидшми кроватями 

нн 

1000x580/2979x1827 

яв 


II 


125 

Стойка гардеробная 

в 

1800x400x820 


























































Типово® щюект 224-1-434*85 Альбом У ч#і 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов* 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


ция 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 

1 

2 

Ні 

Стол чертежньїй одноместннй 


622x500/660x780 





шш 

Шкаф для одеадн 


1020x578x1783 





шш 

Плита злектрическая 4-х конфорочная 


секционная 


модулированная 


840x840x860 


17,04 квту 3 ф, 380/220 в 





129 

Шкаф-пе регородка для кабинета физики 


4350x640x2700 

^■1 


н 


на 

Злектрокотел пищеварочннй 


1200x1150x1210 

ШШШ 

21 квт . , Зф 

инн 


а 
























































Типово# проект 224-1-434185_Альбом У чЛ 


Поаи- 


Наименование и техническая характеристика оборудоваиия и материалов. 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 



2 

Станция управленая _ 

к КПЗ-160 _ 

Злектрокотел оекционннй 
модулированннй 

1050x840x860 _ 

9,45 квт; 3 ф 


133 



Транспортер оекционннй 

ленточннй _ 

14000x670x900 _ 

0,6 квт, 3 ф __ 

Злектрошкаф жарочннй оекционннй 

модулированннй _ 

830x800x1500 _ 

9,6 квт, 3 ф, 380/220 в 


135 


Хлеборезка 

1025x525x680 0,27 квт 3 ф 220/380 в 




















































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 

Зле ктрокипятилькик _ 

508x376x730 _ 

12,0 квт, 3 ф, 380/220 в 


Злектросушитель 
297x216x230 
1,36 квт 220 в 


Линия комплектования, шкошгенш и отщгска 

комплексних обедов 

(зффект-2) 

38^5 квт, 3 ф 


Мармит для І блкщ 
640x660x905 
1,6 квт, І ф 


Мармит для мяса к І блвдам и для П неооуоннх блюд 

420x660x905 __ 

1,6 квт,"І ф 


оборудования. 
Обозначение до- 






























































Тнповой проект 224-1-434*85 Альоом у 

































































Тшювой проект 224-1-434*85 Альбом У ч*х 



Наименованм© и твяническая характеристика оборудования и материалов» 
Завод-изготоантель (для импортного обору до ванн я - страна, фнрма) 


Тележка с внжимннм устройством 


для закусов и хлеба 


240x660x905 


138^ | Тележка с внжимньш устройством 
для стаканов 


420x660x905 



Единица 

измерения 




Код заводе - 

изготови- 

теля 

Код 

оборудования, 

материала 

Цена 

единицм 

оборудо- 

вания, 

тьіс. руб. 

Коли- 

част- 

во 

6 

7 

8 

9 і 


шт І 796 


Масса 

адииицм 

оборудо¬ 

вания. 




Тележка с внжимннм устройством 


для подносов 


420x660X905 



224-1-434;65 - ТХ.І.С0 




















































ТИПОВОЙ проект 2И4-І-434шшшм ^ 


Пози- 


Наимемование и техническая характеристика оборудования и матерналов 


Ґ 


4 ий І Завод-нзготовитель (для импортмого оборудования- страна, фмрма) 


1 2 


139. Привод унинереальний с комплектом 
машин 

_ 1000x400x970 __ 

0,6 квт, 3 ф 


140 


141 


142 


Мясорубка _ 

510x340x480 _ 

І,І киту 3 ф, 380/220 в 


Машина для резки варенннх 

овощей _ 

475x370x500 _ , 

0,18 квт, Зф 


х 


Тележка грузовая 
874x406x1250 


143 


х 


Кассета наотенная 
1050x295x340 


























































ТИПОВОЙ проект 224-1-434ЇВО іуївоом ^ ч 


Пози- 


Нанменование м техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


ция 


1 

2 

ШШІ 

Подставка для хранения оеток - вкладишем 


і 730 - 370 






Вентотсос местннй к тепловому 


секционному модулированному 


оборудованш 420x720x400 





146 х 

Вентотсос местннй к тепловому секционному 


модулиро ванному 


оборудованш . 


840x1000x460 





147 

Секция — вставка с краном - 


смесителем 


210x840x1450 





148 

Подставка для кинопроектора 

ВИШ 

590x620x1050 

1 





Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до- 


Еднница 

измерения 


Код завода - 
изготови- 



























































ТИПОВОЙ проект ^-1-434ЇЬО -ЙЛЬООМ 


Пози- 


Наименование и техническая характеристика оборудования и матерналов, 
Заяод-изготовмтель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


ция 


1 

2 


Машина посудомоечная 


3800x1046x1292 


| 





150 

Шкаф холодильний 


1500x750x1810 


0,29 квт, 3 ф, 380/220 в 






Ванна моечная одногнездная 


630x630x860 






Стол производственннй 

■Н 

1470x630x860 





ИШІ 

Ванна моечная 

1 

840x840x860 

1 


154 

Привод уншверсальннй 

190 

1000x440x910 

|| 

:МІІрЩррр^І|р^^Р|рр|)Д| 
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Нанменование и техническая характеристика обор удовами я и материалов, 
Завод-нзготовитель (для импортиого оборудовакия - страна, фирма) 


Приспоеобление для очистка рнбн 


250x185x250 


0,05 квт, 220 в,' І $ 



Единица 

мзмерения 



Код заводе • 
и зготов И- 

теля 


Код 

оборудования, 

материала 


Цена 
единицьа 
оборудо- 
вания, 
ть«с. руб. 



Масса 

•дмиицм 

оворудо. 

•амн«, 

иг 


156 Стул для разрубки мяса 


6 500 


5І5І57 



Стол производственннй 


1050x840x860 


Плита злектрическая 2-х конфорочная 


модулированная 


420x840x860 


З ф, 6,0 квт,- 380/220 в 


159 Стул ученический 


370x420x735 


СПСМ-І 


ПЗСМ-2 


от 796 


001-196"Г 1 1 шт І 796 


514200 



5І5І22І020 


5622І4І002 


110,0 


































































Наименование м техническая характеристика оборудования и материалов* 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования- стрена, фирма) 


2 


Стел производственннй 
1050x630x860 


Стел для обора остатков 
ПИЩИ 

_______ 


Отож для дочистки картофеля 
840x840x860 


Стеллаж стационаршй 
1500x700x1500 


Подтоварник металлияесний 
(поддон) 

1240x605x95© 


Стоя для шкальних буфетов и столових 


1380x600x780 
































































Наименование и текническая характеристика оборудования и матерналов* 
Завод-изготовитель (для імпортного оборудовакия - страна, фирма) 


2 


Шкаф- для хяеба 
1200x600x1850 


Шкаф для посуди с передаточним 
окном 

_____ _____ _ 


Шкаф для одедщ 
1200x600x1850 


Шкаф для бехья 
1050x630x180© 


Ларь для овсяцеї 
1500x1000x860 


Веен товарнне 

гру з оподьемнос тьв 500 кг 
_____ — 


Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение до- 


Единица 

измерения 


Код заводе - 
изготоаи- 
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Найменованеє и техническая характеристика оборудования и материалов* 
Завод-нзготовитель (для имлортного оборудования- страна, фирма) 


Стан для хяеборезки 


1470x840x860 


173 Фотоувеличвтель 


375x410x1210 


0;І5 квт, І ф 22© в 


Єдиница 

Тип, марка измерени* 

оборудования. -- 

Обозначение до- 

име- 

кумента и номер нова- 
о пр ос мого листа ММ€ 


Код заводе 
изготови- 




174 

Огнетужитель 

0П-2-0І 





ММ-ЦЗЦ.&З - ТХЛ;<Х) 


Инв. № 






















































Типовой проект 22^Й^-8йдьбом У ч. 


Пози- 

ция 

Наименоаание и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортиого оборудоаамия - страна, фирма) 

1 

2 

І 

Доска медовая настенная 


секционная 


3000x120x1500 





2 

Схуд ученический 


430X400X780 





ВИ 

Стоя ученический двухмеетннй 


1200x500x600 





4 

Стол ученический двухмеетннй 


1200x500x560 





5 

Стол ученический двухмеетннй 

| 

1200x500x720 


Тип, марка Единица 

измерения 

обору дования. ' 

Обозначение до¬ 
кумента и номер 


Код зав ода - 

























































22,іИ-кЗіьй5 -ши» 































































Нанменоилние н техническая характеристика оборудования и материалов. 
Зааод-изготовитель (для импорткого оборудовемия - страна, фирма) 


2 


Стол для кабинета дати 
1250x600x660/760 


Стол для кабинета ризики 

и биологии _ 

1250x600x660/780_ 


Стол демонстравдонннй для 

кабинета химии _ 

3250x830x900/740 


Стол демонстрационньй для 
кабинета физики 
2400x950x900 


Табурет рабочий поворотний 
400x450x350/600 


Единица 

измерения 


обору дования. 

На- 

Обозначение до* 

йме- 

кумента и номер нова- 


Код заводе * 
































































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (для импортного оборудоеания - страна, фирма) 





Стол учекический двухместннй 


1200x500x540 



Столик инструментальннй 


778x490x840 



Стол палатшй 


850x630x740 



Мапшиа швеная ручная 



Сервант 


1340X450X723 




Киштильник ДвЗЕНфеКЕЩОНННЙ 


злектрический 


343x176x128 


1,5 квт, І $ 220 в 




Ж-\ “ ТШ^СО 


Инв. № 





























































Пози- 


Наименование и тахннческая характеристика обору довакия и материалоа* 
Завод-изготоамгель (для имлортного оборудования - страна, фирма) 


ция 


23 


Шкаф медицинокий 


двухстворчатнй 


827x447x1610 


24 


Шкаф. двухярусшй со скамьей 


для дереодевания 


600х(300-ь360) х 2100 


25 


іщна медицинокая 


200x1600 


26 


Кушетка смотровая 


1850x500x600 


27 


Ростомер 

530x300x2150 


Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение до- 


Единица 

измерения 



й&М-НЯЮ- тхшоо 


Ина. N9 
































































































































ЗД-НУ45 - и.ПіСО 




































































Наименование и тежнмческая характеристика обєрудоаанмя и материалов 
Завод-изготовителі» (для импортного обору дования - страме, фирма) 



Тип, марка 
обору дования. 
Обоз наче ниє до* 
кумента и номер 
опросного листа 


З 


Единица 

измерения 

На- 

мме- 

нове* 

ниє 

Код 

4 

5 



Стол-мойка на 2 отделегаш 

ПШРОШИ 

12002650x900 

* І08083 



- жа№) 




































































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов* 
Заводнизготоеитель (для имлортного оборудования - страна, фнрма) 


2 


Стеддаж ушверсальшй двух- 

сторонний _ 

1020x496x1992 


Стод рабочий бибдиотекаря 
1500x760x720_ 


Стод для заседаний 
1600x950x750 


Кресяо рабочее 
580x630x780 


Додтоварник 

1050x840x280 


Террариум 


Единица 

измерения 


обору дования. 
Обозначение до- 

име- 

кумента и номер нова- 






































































Наименозакие и техннческая характеристика оборудоеання и матерналов, 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 



Кровать раскладная детская 


1400x600x355 



Комплект мебаии для обеденного 


гада стан 850x650x60 


Стул 420x400x830 


Стол гладильний 


1500x500x300 


1^0 квт, 220 в, І Ф 



Електроплита Оптовая 


526x500x850 


Г І ф, 220 в 



Холодильник "ЗИК" 


590x695x1410 


0,15 квт, 220 в, І ф 




Ии*. N9 


Ш-ИИЮ - ттсо 





















































































































Наименование и техническая характеристика обору доеания и материалов. 


Завод-изготовитель (для имлортного оборудо&ания - страна, фирма) 


2 

Рояль __ 

2000x1500x1500 


Стад для аквариума 
722x380x522 


Пень муфельная 

625x700x480 

3,0 квт, 220 в, І | 


Станок наотодьно-свердидьннй 

370x770x820 _ 

0,6 квт, 3 ф, 220/380 


Станок токарно-винторезннй но 
металлу 

1100x470x1020 _ 

0.6 квт, З ф. 380/220 в 






























































2&МЛЗМ5 - ТШ.СО 





























































Нанменование и техническая характеристика обор удовами я и м а тер мало*, 
Завод-изготовитель (для импортного обору долання - страм а, фирма) 


2 


Стол письменшй однотумбовий 
1100x600x730_ 


Зеркаяо _ -8м 


Стод шоьменннй двухтумбовнй 
1500x750x730 '_ 


Машина швейная _ 

0,27 квт* 220 в? І ф 


Сенция-стсл со встроенной 
юечной ванной 
1470x840x1630 


Зкран 
2,6x1,9 
2600x1900 


Тип, марка 
обору дования. 

Обоз наче ниє до- 

име- 

кумента и номер нова* 


Единица 

измерения 


Код заводе 







































































































































































































Наимонованиє и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


Стенка гамнаетическая 


1000x277x3200 


Комплект для лінгафонного 


кабанета 


562x200x202 


1,0 квт, 220 в, І ф 


Станок для хореографического 


зала (средн.секция) 


1500x200x1150/850 



Станок для хореографиче екого 


зала (крайняя севцня) 


1400x200x1150/850 


Тип, марка 
оборудования. 


Единица 

измерения 


Обозначение до¬ 

На¬ 

йме- 

кумента и номер 

нова- 

опросиого листа 

ниє 

3 

4 

ОСТ 6253-74 

■з 


ЯЕ-20 




аг 796 


Код заводе ■ 
изготови- 



материала 


96І93ІЖЗ 


Цена 
единнцьі 
оборудо¬ 
вания 9 
ТЬ#С. руб. 



Масса 

ОДИНИЦЬ! 

Оборудо- 



9662ІІ 



96І93ІІ020 



96І93ІІ02© 


Диацроектор автоматичеекий 


300x290x130 . 


0.2 квт* І 


Альфа-35 


Автофокуе 


9662ІІ 



- ТК.П.С0 

























































































































Наименование и техническая характеристика оборудования и мвтериалов* 
Завод-изготояитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 

Диван _ 

1800x600x400 


Шнаф металиический 


1000x500x2100 


Стедлаж стационарннй цроизводственннй 
1050x840x2000 


Вешалка напольнаа металкическая 

на 32 крючка 

1800x500x1800 


Комплект злектрооборудования 
для кабинета химии 
2 квт, 220 в _ 


Скамья гимнаетическая 
_______ 



































































Наименование и техническая характеристика оборудования и матермвловг 
Зввод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма) 



Пианино 


1500x750x1500 


Вешапка нагольная металлическая 


на 32 крючка 


500x1800x1800 


Вешалка настенная на 5 крючков 
1000x300x300 ~~ 


Стедлаж деревинний 


1500x500x1750 



Комплект злекгрооборудования для 


кабинета физикш 


500x358x180 


1,4 квт І # 220 в 


Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение до 


Единица 

измерения 


кумента и номер І нова- 








- тш.ео 


Инв. № 

































































Наимзнование и техническая характеристика оборудования и материалош, 
Завод-нзготоаитель (для нмпорткого обору долання - страна, фмрма) 


2 


Машина внчислительная 
многоклавишная 

440x350x250 _ 

0,03 квт, І ф _ 


Стеллаж деревяндай 
1000x500x1750 


Дорожна резшювая для разбега 


Стад для актового зала 
410x495x875 


Установка стоматологиче ская 

універсальная 

440x360x1950 




























































































































Найменованеє и техническая характеристика оборудования и материалов» 
Заеод-изготоямтшіь (для нмпортного оборудования- страна, фирма) 


2 


Стод чертежннй одншестшй 
622x500/660x780 


Шкаф для одездн 
1020x578x1783 


Плита шюктричеокая _ 

4-х конфотзочная секционная 

модулированная _ 

840x840x860 

17*04 киї З ф 380/220 в 


ікаф-перегородка для кабинета физики 
______ — 


Злектрокотел пщеварочшй 
1200x1150x1210 
21 квті 3 ф 



ПЗСМ-4ШБ шт 796 5І5І22І030 2 255,0 







































































Начменованме и техническая характеристика ©борудования и материалов„ 
Завод-изготоіитвль (для импортного обору долання - страна, фирма) 



Станция управлення 


к КПЗ-І60 


Злектрокотел еекцшошшй 


юдулированннй 


1050x840x860 


9,45 квт, 3 ф 


Транспортер секцноншй 


ленточннй 


14000x670x900 


0,6 квт, 3 ф 


Злектрошкаф нарочний секцноншй 


Тип, марка 


Единица 

измерения 


обору дования. 

Обозначєние до¬ 

На¬ 

йме- 

кумента и номер 

мова- 

опросного листа 

ниє 


ПШШ-2 



шт І 796 


шт І 796 


Код заводе • 
изготови¬ 
те ля 


Код 

оборудоаання, 

материала 


5І2ІІ0 


5І5І2ІІ045 


Цена 
единицьі 
оборудо- 
вания, 
тьіс. руб. 


5І5І23 






Масса 
вдиници 
об орудо- 
рання, 
кг 


180,0 


700,0 


830x800x1500 


9,6 квт, З ф, 380/220 в 


Хлеборезка 


1025x525x680 0,27 квт; З Ф? 220/380 в 



МРХ-І80В І шт І 796 


Прмвязан 


51326001 



- таксо 


Инв. № 




































































Найменованеє и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-нзготовмтель (для импортного обору долання - страна, фирма) 


Злектрокипятильник 


508x376x730 


12,0 квт, 3 ф, 380/220 в 


Зле ктросуштель 


297x216x230 


1,36 квт. 220 в 


Лшшя комплектованая, накоішешш ж 


отцуска комплексних 


обедов (зффект 2) 


38,5 квт 3 ф 


Мармит для І блюд 


640x660x905 


1,6 квту І ф 


Мармит для шса к І блюдам и 


для В несосусннх блюд 


420x660x905 1,6 квт, І ф 


Тип, марка 
обору догани я. 
Обоз наче ниє до- 


Єдиница 

измерения 


кумента и номері нова- 







Инв. № 


-ТХ.П.С0 


































































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 
Зааод-мзготовитель (для импертного оборудования - страна, фирма) 


2 


Мармит для соусшх блвд и 

сложного гарнира _ 

4203660x905 _ 

1,2 квт, І ф 


Мармит дія гарнира 

420x660x905 - _ 

1,2 квт, І ф, 220 в 


Транспортер комадектацш 
обедов 

16200x500x860 _ 

23;2 квт, 1 І ф 


Тележка с вшашвнм 
устройством для мисок 
420x660x905 


Тедежка с вшшмннм устройством д ш 
баранчиков, 420x660x905 

































































Наименованме и технмческая характеристика оборудования и материалоа» 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 


.Тележка о.вшшмшм устройством 

для закусок и хлеба _ 

240x660x905 


Тележка с зшшмннм устройством 

для стаканов 

420x660x905 


Тележка с внжименм устройством 

для додносов _ 

4203660x905 


Тележка для столових приборов 
42@х660х905 


Стойка-вакоштель раздаточная 

10200x1120x1630 

15,36 квт, І ф_ 

































































Наименованне и техническая характеристика обору догани я и материалов* 
Завод-мзготовмтель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 


Щивод ушверсальшй с комплектом 

машин _ 

1000x400x970 _ 

0,6 квт, 3 ф_ 


Мясорубка _ 

510x340x48® - 

ІЛ яву. З Ф. 380/220 в 


Машина для резки варених 
овощей 

475x370x500 _ 

0,18 квт, 3 ф_■ 


Тележка газовая 
874x406x1250 


Кассета гастенная 
1050x295x34© 


































































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов» 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 


Подставка для хранения оеток- 
вкладшей & 730 ?< - 370 


Вентотсос местннй к тепловому 
секционному ю дулиро ванному 

оборудованшз 420x720x400 


Вентотсос местннй к тепловому 
секционному ю ду лиро ванному 

оборудованию _ 

840x1000x460 


Секция-вотавка с краном- 

смеситедем _ 

210X840X1450 


Подставка для кинопроектора 
590x620x1050 



МВО-420Ф шт | 796 І 514200 8 І іб,5 



































































Наименование и техническая характеристика обору д свани я и материалоа * 
Завод-изготовитель (для ^імпортного обору догани* - страна, фирма) 


Машина посудомоечная 


3800x1046x1292 


38,6 квт, 3 ф 380/220 в 


Шкаф холодильний 


0.29 квтЗ 


Ванна моечная одногнездная 


630x630x860 



Стол производственннй 


1470x630x860 


Ванна моечная 


840x840x860 


Привод ункверсальннй 


1000x440x910 І,І квт, 220/380 в З ф 


Тип, марка 
обору дования. 


Единица 

измерения 


Обозначемие до¬ 

На¬ 

йме- 

кумента и номер 

нова- 

опросного листа 

ниє 

3 

п 

ШЗГ-ІООО 








Код заводе 




Инв. № 







































































Наименование н техническая характеристика оборудозанмя и материалов«. 
Зааод-изготовитель {для импортного оборудовання - страна, фирма) 


2 

Нриопособление для очистки рнбн 

250x1852250 _ 

0,05 квт, 220 в І ф _ 


Стух для раз рубки маса 
/ 500 


Стол цронзводетвенннй 
1050x840x860 


Плита злектрическая 2-х конфорочная 

модудиро вашая _ 

420X840X860 _ 

З ф 6,0 квт 380/220 в 


Стух ученический 
370x420x735 


Стол цроизводственннй 
1050x630x860 


































































Намменоеанме и технмческая характеристика оборудования и матерналое, 
Завод-нзготовмтель (для импортного оборудояания - страна, фирма) 


2 


Стад для обора остатнов 

ттштрз 

750x600x900_ 


Стод для дочистки картофедя 
840x840x860__ 


Стелдаж стахщонащнй 
1500x700x1500 


Подтоварвив металдичеокий 

(годдон? _ 

1240x605x950 _ 


Стод для шкодьннх буфетов н 

столових _ 

1380x600x780 

























































Наименованиє м техническая характеристика оборудования и материалов, 
Зааод-изготовитель (для «імпортного оборудования- страна, фирма) 


2 


Шкаф -дяя хдеба 
1200x600x1850 


Шкаф дяя посудн с передаточним 

овнш _ 

1050x630x2000 


Шкаф дяя одежда 
1200x600x1850 


Шкаф дяя белья 
1050x630x1800 


Ларь дяя овощей 
1500x1000x860 


Веен товариш грузошдьемностью 

500 кг _ 

1045x828x1375 

































































Наименование и техническая характеристика оборудования и материалоа. 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страме, фирма) 


2 

Стол для хлеборезкя _ 

1470x840x860 


Фотоувеличитель 

375x410x1210 _ 

0,15 квт, Іф, 220 Б 


Огнетушитель 


Багор 


Бочка для води 200 л 


Дон 


Ведро на 12 литров 























































Найменованеє и техническая характеристика оборудования и материалои, 
Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 


2 


Стол журнальний 
1100x550x561 


Креоло для отдаха 
626x685x665 


Стол гримерний 
1200x600x780 


Витрина музейная оотроввая 
1170x600x1500 


Витрина щузейная пристенвая 
1170x600x1500 


обору д свани я. 


Единица 

измереиия 



-’М.со 



























































ТИПОБОЙ ПТОЄКТ22И~ЧІЧ'85 АЯЬООМ у '** А 


Пози- 


Найменований и техническая характеристика оборудовання и материалов. 


ция 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) 

1 

2 

І 

Машина холодильная фреоновая холодопроизво- 


дительностью 3000 ккад/час е алентродвигателем 


4АХ9024 N = 2,2 кВт, її, = 1420 об/мин 





2 

Испаритель шстенннй ребристий 





3 3 

Терморегулиружщий вентиль 





4 

Поддон деревянннйу обитнй оцшцсованной сталью 


2050x210x20 





5 

Щит деревянннйу обитнй оданнованной сталью 


2050x1000x20 








цниизп 

учебдах вданий 
























































Наименование и техническая характеристика оборудования и магерналов, 

Завод-изготовитель (для имлортного оборудования- страна, фирма) 

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до- 

кумента и номер 

опросного листа 

2 

3 

Кронштейн 450x5 1 >- 1620 

Г0СТ5157-53 


Подвеска верхняя - 40x4 230 


Подвеска нижняя - 40x4 715 


Болт с гайкой и шайбой М 8x35 





Код заводе - 
наготови¬ 
те ля 



Г0СТІ03-76 


ГОСТЮЗ-76 




Болт с гайко! и дайбой М12X35 


Г0СТ7798-70 ІкошшІ 671 


Г0СТ7798-70 кошт 671 


Код 

оборудования, 

материала 


364421 


364421 


364421 


364421 


364421 


Цена 

ОДИНИЦЬ! 

оборудо- 
вания # 
тьіс. руб. 



Масса 

ОДИНИЦЬ! 

оборудо- 

ваиия, 

кг 





Резиновнй шланг /,-1500 


12 Термометр настенннй ео шкало! 


- 10/ чб8с 


Г0СТ5496-78 І шт 796 


Г0СТ9177-74 




Фреон —12 

Г0СТІ92І2-73 

КГ 

166 



Привязан 


Инв. N9 


2 5511 


421060 


241242 






- хс;со 

























































































































